80                                        Mehrwellige Strome.
Dieser Ausdruck wird Null,   wenn K  ungerade   ist;   es bleibe nur die geradzahligen Oberwellen.    Ist K gerade, so wird 2JT    1            1    1               4J
x Nach Gl. 92 wird ferner
J f -  ,7   2J
— —   sin # ax = —. n]
o
Daher die Gleichung des kommutierten Sinusstromes 2 J f •      2 cos 2 a;       2 cos 4 x      2 cos 6 x
32. Arithmetisclie Analyse.
Die technisch vorkommenden Wechselstfomkurven lassen sic] nicht in so einfacher Weise in ihr© Teilwellen zerlegen, wi© di behandelten Beispiele. Um ein© mehrwellige Stromkurvo zu analy sieren, verwendet man ein angenah'ertes Verfahren, indent man di Integration ersetzt durch eine Summation ©iner endlichen Zahl voi Ordinaten, die in einem endlichen Abstand voneinander liegen.
Die dadurch erhalten© Annaherung an c[ie wirkliche Fourierscb Reih© wird im allgemeinen um so groBer, je mehr Ordinaten ver wendet werden. Da die Verwendung einer groBen Anzahl voi Punkten aber sehr umstandlich ist, beschrankt man sich auf kleiner< Zahlen, und es soli zuerst untersucht werden, in welcher Weise di Zahl der Ordinaten das Verhaltnis der aus der Rechnung erhaltenei Amplituden zu den wirklichen bestimmt. Dies laBt sich leicht er mitteln, wenn man, wie es gewohnlich der Fall ist, die Ordinatei in gleichem Abstand voneinander wahlt1).
Teilt man vom Koordinatenanfangspunkt an die ganze Period* (27i) in n gleich© Teile, zu denen die Ordinaten yl , y0 , . . ., y in
Abstande — gehoren, wobei die Ordinate y  zur Abszisse x = v — n                                                 v                                n
gehort, so treten an die Stelle der Integrale Gl. 90 und 91
a* — — \y si nJ
sin K x dx ,
i                                          o
zwei Summen  von  j©  n Gliedern,   deren  jedes  aus   dem Produkl der Ordinate y  und   dem zugehorigen  sin^a;   bzw.   cos^o; besteht
dem Abstande dx ©ntspricht die Strecke — .     Die   Grenzen   sind
nde.    Dieser ist
